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Este artigo destina-se na implementação e estudo matemático de um sistema embarcado aplicado ao controle de grandezas físicas em um ambiente residencial. Tal construção permite um estudo mais detalhado na aplicação conceitual e prática em sistemas de automação inteligente. Conceitos de equações diferenciais serão utilizados para uma descrição matemática do comportamento de temperatura e umidade do sistema, permitindo dessa forma, um melhor entendimento do comportamento das grandezas físicas ao decorrer dos dias. Também será detalhado o uso e a implementação básica dos principais componentes do sistema, assim como também, a descrição do sensor utilizado e seu respectivo nível de precisão.
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